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Boletín Oficial 


DE LA PROVINCIADE TOLEDO 


AYUNTAMIENTOS 


ARGÉS 


La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de abril de 2013, ha aprobado la 
convocatoria de licitación pública, mediante procedimiento restringido, para la adjudicación de 
la obra de «Renovación de colectores de aguas fecales y pluviales en la calle Jardín de Argés», 
mediante tramitación ordinaria, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado, 
conforme a las siguientes determinaciones: 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARALA OBTENCIÓN 
DELA INFORMACIÓN: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Argés. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 8. 

c)Argés. 45122. 

d) Teléfono: 925 37 62 81 y 925 37 65 90. 

e) Fax: 925 29 30 62. 

f) Correo electrónico: secretarioarges(ymovistar.es 

2. OBJETO DELCONTRATO 

a) Tipo: Obras. 

b) Descripción: Obras de «renovación de colectores de aguas fecales y pluviales en la calle 
Jardín de Argés». 

c) Lugar de ejecución: Argés. 

d) Plazo de ejecución: Seis meses como máximo, contados a partir de la firma del acta de 
comprobación de replanteo. 

e) CPV: 45210000. 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Restringido. 

c) Criterios de adjudicación: 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

1-Precio: hasta 50 puntos. 

2-Control de calidad: hasta 6 puntos. 

3-Plazo de ejecución: hasta 5 puntos. 

4-Plazo de garantía total: 4 puntos. 

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

1.-Memoria constructiva y programa de trabajo: Hasta un máximo de 18 puntos. 

2.-Mejoras: Hasta un máximo de 17 puntos. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Cuatrocientos treinta mil quinientos veintinueve euros con cuarenta y un céntimos de euro 
(430.529,41 euros). 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 

Importe neto: 430.529,41 euros. 

Importe total: 520.940,59 euros. 

6. GARANTÍAS EXIGIDAS: 

a) Provisional: 3 por 100 del presupuesto del contrato. 

b) Definitiva: El 5 por 100 del importe de adjudicación. 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA: 

a) Clasificación: 

Grupo: E (Hidráulicas). 

Subgrupo: 1 (Abastecimientos y saneamientos). 

Categoría: d. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la especificada 
según los apartados 11.2 y 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

8. PRESENTACIÓN DELAS OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: 

a) Fecha límite de presentación de solicitudes de participación: Quince días naturales, 
contados desde el día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Toledo. 
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b) Modalidad de presentación: Presencial, por correo o mensajería. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Argés, de 
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes. 

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 8. 

3. Localidad y Código Postal: Argés, 45122. 

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): Entre 5 y 10. 

9. APERTURA DE OFERTAS: 

a) Dirección: Ayuntamiento de Argés (salón de plenos). 

Fecha: En un plazo que no superior a siete días, a contar desde la finalización del plazo para 
presentar las proposiciones. 

10. GASTOS DE PUBLICACIÓN: 

Los gastos del presente anuncio y de cuantos se deriven de la adjudicación serán de 
cuenta del adjudicatario. 

Argés 24 de abril de 2013.-El Alcalde, Jesús Guerrero Lorente. 
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